Baarle-Nassau 


Nr. 93527 

9 oktober 
2015 




GEMEENTEBLAD 

Officiële uitgave van gemeente Baarle-Nassau. 


Ontvangen sloopmelding voor Loveren 51, 5111 TC Baarle-Nassau 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau maakt bekend dat het 
in het kader van het Bouwbesluit 2012 de navolgende sloopmelding heeft ontvangen: 


Loveren 51, 5111 TC te Baarle-Nassau, (SM 2015-0049), 28 september 2015, Het verwijderen van een 
AC leiding op de RWZI te Baarle-Nassau. 
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